لعزيد من او و التعارين زورواط : تتام. سي ا 
روامخئز الكشف عن بعض الا يونيات 


Tests d"1dentification de quelques 1ons 


1 ) روائز الكشف عن بعض الأيونات الغلزية : 
تجربة : نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم ( 014 + *13] ) إلى أنابيب 
اختبار تحتوي على المحاليل التالية : 

# الأنبوب 1 : محلول كبريتات النحاس ( SO,”‏ + *62© ) » وهو محلول أزرق اللون . 
# الأنبوب 2 : محلول كبريتات الحديد 11 ( 5047 + ۴۵ ) . وهو محلول أخضر اللون . 
# الأنبوب 3 : محلول كلورور الحديد 111 ( ا٤‏ 3+ ۴۵ ) . وهو محلول له لون الصدا . 
© الأنبوب 4 : محلول كلورور الألومنيوم ( !© 3 + A1‏ ) » وهو محلول عديم اللون . 
© الأنبوب 5 : محلول كلورور الزنك ( !© 2 + *2م2 ) > وهو د ل عهيم اللون . 
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ملاحظات و استنتاحات : لمزيد من الدروس و التمارين زوروا : طامعءى20ةسوه:و30تنسهز 
2© في الأنبوب الأول.نلاحظ تكون راسب أزرق يدل على وويحود أيونات النحاس 11 (*0072ا©), 
يسمى هذا الراسب هيدروكسيد النحاس 11 . وصيفغته الكيميانية هي د(u)0H٥‏ . 
معادلهة هذا الترسيب هي : 
و(010)010 جب Cu?” + 2 OH‏ 
A‏ 


2© فى الأنبوب الثانى»نلاحظ تكون راسب أخضر يدل على وويحود أيونات الحديد 11 (*2ع5), 
يسمى هذا الراسب هيدروكسيد الحديد 11 . وصیيغته الکیمیانية هی ‹(۴۴)01 . 
معادلة هذا الترسيب هى : 
Fe?* + 2 OH >y Fe(OH)»‏ 
A‏ 


© فى الأنبوب الثالث » نلاحظ تكون راسب ذي لون الصدأهايدل على وحود أيونات 
الحديد 111 .)۴٠٥*(‏ يسمى هذا الراسب هيدر وكسيد هالجيديد)111 . وصيغته الكيميائية 
هي د(011)ع2 . 
لل» معادلة هذا الترسيب هي : 
Fe “£ 3OH—_ >y Fe(OH):‏ 
A‏ 


ت0 في الأنبوب الرابع » نلاحظ تكون راسب أبيض يدل على وحود أيونات الألومنيوم *ا۸ء 
يسمى هذا الراسب هيدروكسيد الألومنُيوم . وصيغته الكيميائية هي د(۸|)01 . 
له معادلة هذا الترسيب هي : 
Al®* + 3 OH a SPAI(OH)3‏ 
6 7_7 


:© في الأنبوب الخامس ., نلا ظاإتكون راسب أبيض هلامي يذوب في كمية وافرة من 
محلول الصودا . هذا الْآنشَّتّ الذي يدل على وحود أيونات الزنك *21:2 يسمى 
هيدروكسيد الزنك » وصيغتة الكيميائنية هي ر(20)011 . 
ل معادلة هذ!!الترشيب هي : 
Zn?* + 2 OH > Zn(OH)»‏ 


| حتت 


تحربه : نضيف قطرات من محلول نترات الغضة ( N03‏ + ”وة ) إلى محلول حمض 
الكلوريدريك ( ا€ + ١‏ ) . ثم نعرضه لأشعة الشمس . 
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استنتاج : لعزيد من الدروس بو التعارين jوروI‏ : jami3dorosmaroc.com‏ 
بعد إضافة محلول نترات الفضة إلى محلول حمض الكلوريدريك » نلاحظ تكون راسب 
ابيض يسود تدريحيا تحت تأئير الضوء .. يستفى هذا الراسب كلؤرؤر القصة : وصبغته 
الكيميائية هي 206١‏ . 
لله معادلة هذا الترسيب هي : 
Ag + 0[ > AqCI‏ 


احاح ت 


Cu?* + 2 OH y Cu(OH)ڊ‎ 
Sa 
Fe?* + 2 OH Fe(OH); 


Fe?* + 3 OH Fe(OH); 
ف‎ 


1 : راسب أبيض‎ 
Al?* + 3 OH 8 AI(OH)3 e محلول الصودا‎ 


Zn?* + 20H > محلول الصودا ل 1 ر(73)01‎ 
2 (Na + OH’) 


راسب أبيض يسود : 
تحت تأثير الضوء : AqCI‏ > [ن) + أومق 


كلورور الفضة AgCI‏ 





